Z d. Stachiewicz mgr BRONISŁAWA 


EMINUWICZ 


NAJUKOCHAŃSZA MATKA I BABCIA 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 4 lutego 1988 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 10 bm. o godzinie 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w Środę dnia 10 bm. o godzinie 12 w kościele parafialnym św. Judy Tadeusza 
w Czyżynach. 


